



3 t 3 ANDREAE VESALII BRVXE LLENSIS 

ti,quofdam oflibus , quofdam fenfus organo V £ tertium neruorum par / quod quum Ii n 
guac quodammodo fit proprium, 0 ctiam mufculis quibufdam ut inter car ter os p tcmporalimo m ‘kn 
tus gratia, q & cuti fenfus nomine,ad labra nimirum,&l dentibus quoque dirigftur. Alrj rur f u ° » ^ 
incommixti , neque cum alrjs neruis coeutes uniti ue feruntur */ ut fecund um cerebri par nuir °m*' 
neruo commifcetur,&: uere congreditur, licet ip ff minor tertrj paris radix in progreffu atten * 
datur. Alrj uero inter fecommifcentur,utprimi paris neruus dexter fmiftro' per mifeetur. Alf Ur ' ‘ 
alrjs commifcentur,ut “ qui brachium adeut nerui , fimulatcp e uertebris profilierunt, non 
cus uniutur, quam pidores galerorum funiculos dclineare folent. V erum quum hoc in p riu r ^ 
tis neruoru deferiptionibus abunde fim perfequuturus, iam tempeftiuu fuerit fingulorum ncr 
uorum feriem oratione compIecfH.ac primu paria quae a cerebro exoriuntur,deinceps qua* tj 0r ; 
N'ruos con, falls medulla educitrecenfere fiquidem nullus neruus neq? a cerebro, neque a dorfali mcdi.11 f l kus> 

iuodthn • ' _ /1J J 1 . ^ UUJla -- 


mgdtim end, j ncon i U g a£U s prodit, fed perpetuo alter ad dextram , alter ad fimftram eadem prorfus diftribu * H | 
c " tionisferie,fitumobtinet» 
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witoli ini 


PRIOR DVARVM FIG VRA NOVEM s V B- 

SEQ.VENTIB VS CAPITIBVS COMHVNIVM, Q.V A Tq 
tins cerebri cr ctrebellidmembranisipfainuolucntibusliberorum bafis exprimitur 3 utncruo, 
ruin cerebri exortus opportune oculis fubijceretur.Jriic enirn (t'mul cum pritnis tiers 
uorum exortibustotaeadorjalis medulla: pars delineata ejl , cjuceab 
eiusmedullce principio ad earn ufijue fedempertinetyjud bcec 
in primam ceruicis uertebram labitur^ac ubi dor 
falis medulla primum uere 
nuncupatur * 



DVARVM 


DE HVMANI CORPORIS FABRICA LIBER III I* 319 

DVARVM FIGV' 

RARVM Q_V AE NOVEM 

mo do fubfejuentibus Capitibus 
communes cenfentur , alter a > (jure 
dextrum latus proponit integrice 
rebri ac cerebelli,et di&e in prio 
ri fgura dorfalis medulla: partis, 
dura interim tenuif bcec omnia 
inueflietibus membranis, nufjuam 
apparentibus . dheec prafiensfi 

gura nudam fieptem cerebri ner x 
uorum pariii feriem in dextro tan 
turn latere commonflrat . quati ' 
(plain ubi neceffum fuit, nemos 

rum (juorundam feriem etiarn in ft 
niflr 0 latere hie delineauerimus . 
F\ igurce bums proportio in ea des 
pidla efl magnitudinegn jua cor ' 
pus circumfcriberes , cuius uefica 
ininfima prafentis figura: fede 
confiflerct , <gy cuius tborax 
abdomen ex anteriori parte con y 
fpicerentur , ficies uero uerfits fi 
nijlrum bumerum conuerfa pror 
jus ex dextro latereffe ' 
Slaretur . 
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